Campo 

Frequenza 

Poslzione 

indice 

Gradi 

osctliatore 

| 

Induttanze 
rlspettlv. 
eompens 
da regolare 

. Osss/vazioni 

11. M. F. 

469 Kc. 



54 - 55 

Oscillatore fra massa e grlglia UCH 42 

1. M. F. 

469 Kc. 



48 - 49 

Oscillatore fra massa e griglia UCH 42 

Fi'llro 

469 Kc. 



c 

Oscillatore fra antenna e massa 

O. M. 

525 Kc. 

1 


39 

Oscillatore fra antenna e massa 

O. M 

1000 Kc. 

2 

1 

32 |94| 

12 194] 

Oscillatore fra antenna e massa 

O. M- 

1578 Kc. 

3 


33197) - 16 

Oscillatore fra antenna e massa 

O. C. 1 

6 Me. 

4 


36 

Oscillatore fra antenna e massa 

d 

7.3 Me. 

5 


! 27 

Oscillatore fra antenna e massa 

O. C. lil 

9.8 Me. 

6 


25 - 19 

Oscillatore fra antenna e massa 

o. C. IV 

1 11.5 Me. 

7 

i 

23 - 21 

Oscillatore fra antenna e massa 


SM 552 e SM 652 - Tabella di taratura. 


















































